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Niniejszem podaje się do wiadomości, że w myśl § 26 rozporządzenia Ministerstwa 
Robót t'ublicznych z dn. 26 lutego 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88 poz. 208) egzaminy na 
mierniczych przysięgłych w terminie wiosennym vabędą się w drugiej pełowie kwietnia b. r. 
w Warszawie w lokalu, który pędzie wskazany zgłoszonym kandydatom w zawiadomieniu 
o dopuszczeniu ich do egzaminu. 

Równocześnie przypomina się, że w myśl $ 7 wyżej wymienionego rozporządzenia, 
kandydaci którzy pragną być dopuszczeni do egzaminu w terminie wiosiennym winni złożyć 
należycie udokumentowane podania w ciągu lutego r. b. na ręce sekretarza Komisji egzamina- 
cyjnej w Warszawie ul. Foksal L. Il/lokal Wydziału Miernictwa Ministerstwa Robót Publicznych). 

Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozporządzeń i przepisów, wymaganych przy 
egzeminie. 

$ Jako dokumenty, jakie należy dołączyć do podania o dopuszczenie do egzaminu na 
mierniczego przysięgłego, należy uważać: - 

a) Świadectwo odbytych studjów (art. 2 ustawy o mierniczych przysięgłych). 

b) Świadectwo odbycia przepisanej prakryki art. 3). 

c) Życiorys oraz wyszczególnienienie prac mierniczych, wykonanych przez kandydata. 

d) Dowód złożenia opłat egzaminacyjnych. 

Absolwenci szkół mierniczych rosyjskich, którzy otrzymali tytuł geometrów prywatnych 
lub geometrów taksatorów, a posiadają conajmniej 10 lat praktyki, w czem 5 lat w Kraju, 
oraz ogoby, upoważnione przez Ministra Reform Rolnych do wykonania prac pemiarowych, 
związanych z przebudową ustroju rolnego, a posiadają przynajmniej 15 lat praktyki zawo- 
dowej w pracach określonych art. 9 p. c. ustawy o mierniczych przysięgłych, z czego 5 lat 
w Kraju winne załączyć do podania w miejsce dokumentów, udowadniających studja 
i praktykę mierniczą, zaświadczenie Ministra Robót Publicznych, że nie zachodzą przeszkody, 
by kandydat poddał się egzaminowi, mającemu stwierdzić znajomość ustaw, rozporządzeń 
i instrukcji, mających związek z wykonaniem zawodu mierniczego - Mierniczowie 1 kl. mają 
niełączyć dò pudaniał* zamiast a” odbytych studjów, świadectwo państwowej Komisji 

/ jnej na mierniczego 1 klasy. 
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o wpłynięciu podania © uprawnienie rządowe na zakład elektryczny 
w Baranowiczach. 


Stosownie do $ 12 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dn, 20 maja 1928 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Przemyśłu i Handlu oraz 
Kolei Żelaznych w sprawie udzielenia uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energji elektrycznej (Dz. Ust. R. P. Ne 60 poz. 441 rok 1923), 
Urząd Wojewódzki w Nowogródku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 1926 r. 
wpłynęło podanie od Magistratu m. Baranowicz o udzieleniu uprawnienia rządowego w myśl 
art. 1. Ustawy Elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. Ust. R P. N 34 pod poz. 277) 
na zakład elektryczny, 

Powyższy zakład elektryczny ma służyć do wytwarzania i rozdzielania energi elektry- 
cznej w celu zawodowego zbytu na obszarze miasta Baranowicz. 

Napęd ma być cieplny, prąd trójfazowy, sieć napowietrzna. 

Czas trwania uprawnienia miałby wynosić 40 lat. 

Ewentualne zastrzeżenia przeciwko udzieleniu uprawnienia należy zgłaszać do Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowogródku do dnia 15 marca 1927 roku. 

Nadto wyznacza się czas od 1-go do 6-g0 marca r. b. w godzinach urzędowych w Urzę- 
dzie Wojewódzkim w Nowogródku wyłożenia podania wraz z załącznikami do przejrzenia 
przez interesowanych. (Okr. Dyr. Rob. Publ). 

Termin rozprawy wyznacza się na dzień 21 marca 1927 r. o godzinie 12 w Urzędzie 
Starostwa w Baranowiczach. 

Wzywa się interesowanych do wzięcia udziału w rozprawie i zgłoszania ewentualnych 
zarzutów, zastrzeżeń i żądań na piśmie przed dniem rozprawy lub ustnie przy rozprawie. 
Przedmiotem dochodzenia jest zebranie danych do ustalenia czy powstanie projektowanego 
zakładu elektrycznego jest pożądane ze względu na miejscowe interesy gospodarcze i czy 
nie naruszy ono interesów publicznych lub praw cudzych. 


Za Wojewodę , 
(—) Inż. E Fryzendorf 


Dyrektor 
Nowogródek, dnia 10. [1.—i1927 Pr. 


Bruk, Ginsbarga, Nowogródek 


/ 


